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Toelichting 

Een onderwerppagina op KiesBeter bevat ook relevante links. 

Op de Transparantiekalender staat welke kwalïteitsgegevens van zorgaanbieders 
aangeleverd moeten worden. 


Een vergelijktngshulp moet gebruik maken van de openbare kwalïteitsgegevens. 

Een behandel keuze hulp of consultkaart (option grid) moet gebaseerd zijn op de 
k wa I ite i tssta nda a rd. 

Een Kwaliteitsstandaard en patiëntversie moeten in het Register zijn opgenomen. 



































































































































































